設 定 


: S 議讓 


國◄►入 


• 「内部クリーン入」にしておくと、さらら除湿•除 
湿巧房•冷房運転停止後、運転時園に応じて自動 
で内部クリーン運転を行い、エアコン内部を乾燥 

させます。 [>32 ぺージ1 


國◄►暗イ►切 


>本体表示部の明るさを切り換えることができまず。 


四イ►大イ►切 


♦受信音の音量を設定できます。 


囚◄►切 


»「いつでもさらら入」にしておくと、さらら除湿と 
除湿を房を自動的に切り換えます。度ぺージ1 


圆 


入 


>左記参照 


囚 


切 


»「ナビ設定人」にして(^っトタを巧すと、ナビ表示と情 
報表示を巧いまず。 02 4 , 2 5ページ） 


1 ◄ ►固 ◄ ► 16 


>リモコンの液晶の灌淡を設定できまず。 
>コントラスト1から16まで選べます。 


10 秒間設定しないと、リモコン表示は通常画面にもどります。 
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□は初期設定 


項 目 


—♦ 〔設定域が 

モづ-巧 


♦iill 


♦ f 發を雛) 


.♦度を铅瘦 j 


.♦fSiS] 


♦ f 設麵 j 


尚を喔) 

設定終了 


ドライキープについて 

♦さ6ら除湿•除湿ぶ房-ぶ 
房運転で、設定温度•し 
つどに到達ずると、室内ュ 
ニッ トのフアンを停止し快 
適しつどを保ちまず。 


巧於 


け I 


ち誤を入 


乾 


切 


贵聞か 


織入 


]:|佈卜6 


運転のしかた 










•チヤイルド□ックが 
設定されます。 



'. :誦遍. 


尸 ■: ■■■円 
! !■■■■■■■ 


— 巧1]! 


:詩定湿度圓設定湿度 


風量自動 





ヤイルド□ック 



を約2秒間押す。 


みィルド□ッゲ 

fl 一う 

く:::：ご•： : v ： v ：-： ::; :; / ••ム A ム 、•：: )■：■：■：■：■：■：■：■ 

L 

二な雜：パ中/; 

.が.； 


t り砂巧しし 




リモコンの操作を制限し、お子様が誤って操作するのを防ぎます。 



チャイルド□ックについて 

>チャイルド□ック設定中 
は、じ(外のボタン操 
作ができなくなりまず。 


>チャイルド[: 
,,チャイ動ク I I 
は、厂三义 


作ができなく 



巧;:;巧:お巧;巧巧:巧;:;:を;:巧おを;巧:お;みをた:を巧:ををた:;:を;:;:お;巧お 

■取 y 消したいとき 

チャ 播ロック 

こ.:.：.こ.こ::.:.こ.こ.：.こ.こ/ ■:■:■:•: 'M 

Wmm I をもつ一*度 

::: ：：：： v ：：：：：：：：：：： X：：V ノ 

猶2秒間巧す。 




T 

レリ 

巧江 
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パワフル運転 



冷房-暖房時の能力をパワーアップして、すばやく快適な皇巧温度にします 
冬の寒さの厳しい曰や、夏のお風畳上がりなどじおすすめします。 


運転中に 

[[巧フル1を巧す。 

参約20分後自動的に通常運転にもどります。 


パワフル運転について 

•約20分園パワーアップした 
冷房*暖房運転を巧います。 

参冷房 • 除湿を房時に がのル _] 
を巧ずとパワフルを房に切 
り換わります。 

暖房-加湿暖房時に f パヮフル1 
を巧すとパワフル暖房に切 
り喚わります。 

〔停止中は使えません。） 

♦パワフル運転中、風量設定 
の強運転時よりも運転音は 
大きくなります。 


(冷房）本体の虹色マルチモニターランプ（緑）が点财 
(暖房）本体の虹色マルチモニターランプ（赤）が点义了 























































巧部クリ ~ ン運廚 



エアコン內部を乾燥させてカビやニオイの発生を抑えます。 

また、光触媒空清フィルターじ吸着したニオイを屋外へ放化します。 


■内部クリーン運乾の動き 

フラップ（上下風向調節羽根）が開き、本 
体の虹色マルチ モニター ランプの色を変 
化させながら、運転を行います。 


内部クリ 

♦送風と暖房運転でエアコン 
巧部を乾燥させて湿気を屋 
外へ放出しまず。 

これによリカビやニオイを発 
生し1こくくします。付着した 
ホコリやカビを除去ずる機 
能ではありません。 

また、光触媒空清フィルター 
を加熱して吸着したニオイ 
を除まし、屋外へ放化します。 

♦内部クリーン運転中は、室 
内温度が上昇したり、湿気 
が室内にもどる場合があり 
まず。また、一時的にニオ 
イが発生ずる場をもありま 
す。お部屋に人がいないと 
きにご使用 < ださい。 

參室内適度が局いときは、遍度 
上昇を抑えるため、運転時闇 
が短くなる場合があります。 

参湿度条件じよっては運転を 
巧わない場合があります。 

く運転範囲> 

屋外温度35で公下 

参ミ盈度条件じよっては、排気運 
転を巧わない場合があります。 

♦自動運転の場を、切タイマー 
で停止したときは、内部ク 
リーン運転を行いません。 
リモコンおよび本体の運転 
/停止ボタンじよる停止後 
のみ、自動的に内部クリー 
ン運転を行いまず。 

♦おまかせ運転の停止後も、運 
転モードがさら6除湿または 
隙湿冷房のときは、自動的に 
内部クリーン運転を巧しなず。 

♦自動運転中に、途中で内部ク 
リーン運転を止めた場合は、 
次回も運転時間に応じて巧 
部クリーン運轟を行います。 
自動運転を取り消したい場 
をは「巧部クリーン切」じ設 
定してください。 於9ペータ 


お部屋に人がいないとき。 
ご使庙ください。 




設定切換で r 内部クリ ー ン入」に設定しておく 
と運転時闇に応じてぶ房 • 除湿ぶ房*さらら 
除湿運転停止後、自動的に内部クリーン運転 
を巧います。 ぺ-シ1 
「内部クリーン入」に設定後、冷房■除湿ぶ 
房. さらら除湿運転の累積運転時聞が約90時 
間に達すると内部クリーン運転を巧います。 
ただし、約2週間を経過するまでは運転を巧 
いません。内部クリーン運転（手動運転を含 
む）後も、同じように累積運転時間に応じて 
内部クリーン運転を行います。 

初期設定は r 内部クリーン切」になつていまず。 


掛か-ン 1 


停止中に悄都かン]を約2秒間巧す。 


內部クリーンランプが 
点义3します。 


ホしばらくすると表示部は 
通常表示にもどります。 


国巧部クリ^ン遷載を遽中で 

I ■ ^ * A 一 

itwTL い C ぞ 

r ス\ ■.一 . 

巧た I r+1 nDAI I NI I + JX . CB 

[内部クリ-ソ J ををう厲 

娩ク1 か朗畑呀 
ポリとか间巧9。 

♦フラップ(上下風向調節羽概が闆じまず。 

•本体の莊をマルチモニクーランプと 

巧部クリーンランプがミ肖巧しまず 。 J 


♦設定切換で「内部クリーン 
入」に設定しているときは、 
エアコン遷較中に本体の内 
部クリーンランプが点灯しま 
ず。停止中は「巧部クリーン 
入」設定中でち本体の巧部ク 
リーンランプは消化します。 
また、内部クリーン運転中は 
内部クリーンの設定にかか 
わらず点なします。 




















































































































































































































カビシヨック運転 


梅雨時やを場など、お部屋のしつどを下げてカビの発生を抑えます。 

除湿-暖房の最適運乾により、お部屋のしつどを急速に下げる運乾を巧います。 


カビショック運乾について 

♦屋外温度に応じて、自動的 
に除湿-暖房を還びまず。 

•温度条件によっては運転を 
巧わない場合があります。 

く運転範囲> 

屋外温度40で L ソ下 

♦カビショック運転中は、室 
内温度やしつどがお好み(こ 
合わないことがありまず。 
お部屋に人がいないとき!こ 
ご使用ください。 

♦冬場にカビショック運転を 
行うと、暖房運まちにて室内 
湿度を上昇させ、しつどを 
下げます。（お部屋の湿気を 
取る運転ではありません。 
室内温度は最大30でまで上 
昇しまず。室内温度が高い 
ときは、しつどが十分に下 
が6ない場合•があります。） 
♦エアコン違転中はカビ 
ショック運転を巧うことは 
できません。 


一般的にしつどが60 % i ：:! 下 
の環境ではカビの発育が抑制 
されると言われていまず。 



停止中に 

敵独/ろを約2秒間巧す。 




カビショック運範を 
行います。 


•フラップ(上下風向調節羽根)が開きまず。 
•本体の虹色マルチモこターランプの色を 
変化させながら約3時菌カビショック運 
転を行います。 

く虹色マルチモニターランプの色> 


〔 

青色 

〕 

1 

〔 

水色 

〕 

1 

〔 

白色 

〕 


順番に点滅させながら 
カビショック運転を 
巧いまず。 


:しばらくすると表示部は 
通常表示にもどります。 


国カビショック運範を達やで 
止めたいとき 

郎ショック I をもう一度 
約2秒間巧す。 

♦フラップ（上下風向調節羽狼）が簡じ 

無! I 感さ議 iii 養議瞩議議藝議藝議霞髮麵!叢!!!1!!!!!麵 

♦本体の虹をマルチ モニター ランプが 
消なしまず。 


お知らせ 


運転のしかた 









































































このエアコンは、建物側の適切な排気□などとの組み合せで、建築基準法じ定められた第二種機械換気設備として 
14畳までのお部屋で使用できまず。（天井高さ 2.4 m ) 

第二種機械換気設備として使巧ずる場合は連統 （24 骑間）換気の設定が必要でず。 



♦連続換気運転(こ設定されて 
いる場合(こは、リモコンの 
操作に関係なく連続して換 
気違転を行いまず。 

参連続換気は、ブレーカーを 
入れると自動的(こ運転を開 
始します。（班色マルチモニ 
ターランプは消のしたまま 
運転します。リモコン表示 
ちありません。） 

• ^質なミ * じ I 外の項目は、 

お付時に設定する項目のた 
め、操作しないで<ださい。 


建築基準法に定められた 
薰二種機城換気設備とし 
てご使巧の場含は、連続 
換気運転を止めないでく 
ださい。 

長時闇停止した場を、屋巧 
空気循環が悪化し、法律で 
定める基準を滿たさない場 
含•があります。 


換気設定モードに 
入りまず。 


連続換気風量 
(mVh) 


運転音 
(服） 

40 


•設定モードを終了しまず。 


■連続換気を取り消したいとき 

•上記 ブ〜3 を總リ返してください。 
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